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Koptu valoda (UetPemnxhlu, Met Remenkēmi) ir ēģiptiešu 
valodas jaunākais posms. Šajā valodā runāja mūsdienu Ēģip tes 
teritorijā no 2. līdz 17. gadsimtam. Tagad tā ir mirusi valoda, lai 
gan joprojām tiek izmantota kā liturģiskā valoda Koptu 
Pareizticīgajā Baznīcā un Koptu Katoļu Baznīcā. 1. gadsimtā 
ēģiptieši rakstībā sāka izmantot grieķu alfabētu, kā rezultātā 
izveidojas jauna rakstība — koptu alfabēts. Vārdu krājumā ir ļoti 
daudz aizguvumi no grieķu valodas. 



Š/'s ar valodniecību saistītais raksts ir nepilnīg s. Jūs varat dot savu 
ieguldījumu Vikipēdijā, papildinot to (https://lv.wikipedia.Org/w/index. 
php?title=Koptu_valoda&action=edit). 



Koptu valoda 
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Valodu lieto: 

Ēģiptē 

Valodas 

17. gadsimts 

izmiršana: 


Valodu 

Afroaziātu 

saime: 

Ēģiptiešu 

Koptu valoda 

Rakstība: 

koptu alfabēts 


Valodas kodi 

ISO 639-1: 

nav 

ISO 639-2: 

cop 

ISO 639-3: 

cop (http://www.sil.org/iso639- 


3/documentation.asp?id=cop) 

Piezīme: Šī lapa var saturēt IPA fonētiskās rakstzīmes 
unikodā. Bez pilnīga renderēšanas atbalsta vajadzīgo 
simbolu vietā var redzēt jautājuma zīmes, kastes vai 

citus simbolus. 



Saturs iegūts no "https://lv.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Koptu_valoda&oldid=3071610" 


Ši lapa pedejoreiz labota: 2019. gada 4. jūnijs pīkst. 12.09. 
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